جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1188 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية 3 راسه المتوسطه / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة ٠‏ متوسطة دار الورود الاهلية للبنين 


1429111880011 | اوس حيدر عبد الجبار شامخ | 50 | 50 | 6 | 50 | مل | 0 
2 | 1421911188002 | حسين احمد عماد غازي | 36 | 41 | 25 | 30 

3 | 1421911188003 | حسين وسام عطيه جليج __| 50 | 44 | 8 | 0 | مل | 0 
| 4 | 1421911188004 | طاهر صدام منصور عبد الواحد | | 53 | 62 | 60 | 0 | اناج | 25 
5 | 1421911188005 | عباس احمد جلوب كاصد 000000 |0 50 | 26 | 28 | 42 
_ 6 | 1421911188006 | عباس نضال كريم عباس 0000 | 61 | 4 | 32 | 37 
7 1421911188007 | عبد الله عمر زهير احمد 000000 | 50 | 22 | عثشر | 7219 | 
8 | 1421911188008 _| علي جهاد عبد الامير حيال ____| 57 | 50 | 38 | 54 | مل | 00 
. 9 | 1421911188009 | علي صباح عبد الحسن وطبان _____ | 50 | 38 | 42 | 23 

| 10 |1421911188010 | كرار عمر عبد العزيز جبار 0 | 5 | 22 | 27 | مل | 00 
11 | 1421911188011 | مجتبى واثق اسماعيل ياسين 42 | 6 | 32 | 50 0 

12 ]| 1421911188012 | محمود احمد حسن رحيم || 50 | 42 | 3 | 50 | مل | 0 0 0 
3 | 1421911188013 | مرتضى داود سالم محمد | 50 | 33 | 50 | 42 | مسل | 0 0 | 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


